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Ontwerp projectplan herinrichtingsproject Buldersleiding, waterschap Groot 
Salland 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland heeft op 17 november 2015 het ontwerp projectplan 
herinrichtingsproject Buldersleiding in ontwerp vastgesteld. Dit ontwerpbesluit betreft de herinrichting 
van natuurvriendelijke oevers in het waterlichaam de Buldersleiding, de aanleg van één vispassage en 
de herinrichting van drie waterbergingen in het stroomgebied van de Buldersleiding. 


Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 10 december 2015 gedurende zes weken ter inzage. 
Het ontwerpbesluit kunt u in pdf-formaat downloaden op deze pagina. Ook kunt u het ontwerpbesluit 
via de website van hetwaterschapwww.wgs.nl downloaden. Gedurende deze ter inzagetermijn kunnen 
ingezetenen en belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Dit kan naar keuze 
schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur 
van het Waterschap Groot Salland, Postbus 60, 8000 AB, Zwolle. Voor het mondeling kenbaar maken 
van een zienswijze kunt u vóór donderdag 21 januari 2016 contact op nemen met Veronique Kaiser, 
tel. 038-4556640. Voor eventuele nadere informatie kunt u eveneens contact opnemen met de project¬ 
leider Veronique Kaiser. 
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